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ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ 


ଘୋଷଣା 


ତାରିଖ 24 ଜୁଲାଇ 2012 


ସଂଖ୍ୟା 33689 — ଏଲ୍.ଏ.( ଏ) -325/2011- କଟକ -ରାବିପ. ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରତୀତ ହେଉଅଛି କି ଏକ 
ସାର୍ବଜନୀନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ରେଙ୍ଗାଲି ଜଳସେଚନ ଯୋଜନା ବାମ ପାର୍ଶ ମୁଖ୍ୟ କେନାଲ ନିମନ୍ତେ ସରକାର, ସରକାରୀ ବ୍ୟାୟରେ 
ମୌଜା ଦିଆପାଳ, ଥାନା ସୁକିନ୍ଦା , ତହସିଲ ଦାନଗଦି, ଜିଲ୍ଲା ଯାଜପୁରରେ ଭୂମି ଅର୍ଜନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଅଛି; ତେଣୁ ଏତଦ୍ୱାରା 
ଘୋଷଣା କରାଯାଉଅଛି କି ଉକ୍ତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 5.05 ଏକର ପରିମିତ ଭୂମି ଉପରୋକ୍ତ ଗ୍ରାମରେ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଅଛି । 

ଭୂ- ଅର୍ଜନ (ସଂଶୋଧତି) ଆଇନ୍, 1984 ଦ୍ଵାରା ସଂଶୋଧିତ ହେବା ପ୍ରକାରେ 1894 ର ଅନିୟମର ଧାରା 6(1 )ର ବ୍ୟବସ୍ଥାନୁଯାୟୀ 
ପ୍ରଣୀତ ଏହି ଘୋଷଣାଟି ଏଥିସହିତ ସଂପୃକ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଅଟେ । 

ଭୂ - ଅର୍ଜନ ଆଇନ୍‌ର 4(1) ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ଅଧୁସୂଚନା ସଂଖ୍ୟା 51475 - ରାବିପ., ତା 15 ଡିସେମ୍ବର 2017 ରିଖ ଓ ଓଡ଼ିଶା ରାଜପତ୍ର 
ସଂଖ୍ୟା 2801, ତା 31 ଡିସେମ୍ବର 2011 ରିଖରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିବା ଭୂମି ଅନୁସୂଚୀ ଉକ୍ତ ଘୋଷଣାନାମାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ । 

ଉକ୍ତ ଭୁମିର ଏକ ନକ୍ସ , ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଭୂ - ଅର୍ଜନ ଓ ଥଇଥାନ ଅଧିକାରୀ ରେଙ୍ଗାଳି ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ, ବାଘୁଆବୋଳ , ତାଳଚେରଙ୍କ 
କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସମାନଙ୍କରେ ଦେଖୁବାକୁ ମିଳିପାରିବ । 


ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଆଦେଶାନୁକ୍ରମେ 


କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ 


ଯୁଗ୍ଧ ଶାସନ ସଚିବବା 
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